途中で運輯が止まる 
【運黯ランプは爲巧] 


達中で運転が止まる 
【入タイマー運捉中! 


遗中で運結が止まる 
【運黯ランプが点滅! 


r ポコッポコッ J とい5音 


r プシュー J といろ富 
r ピシッ j とい〇富 


?ぉの流れるよ: 5な富 


運綺中-偉止中に r カチッ J といろ當 


r ジ… j とい3置 


r コトコト J 、 [ギユツ J、f ギギツ J と 
じ I ラ琶 


フィルタ…攝除運截中に 
r カサカサ J といろ富 


r シュ… J 、 1■パチ j といラ音 


運錠を偉止してを運綻し続ける 


除湿-お房運捉を停止してち 
運穂し続ける 


運綺しない 

【選懸3ンブが消えている] 


運插しない 
【選賴ランプが点滅! 


•電圧び急に大き<変動した場合、製品保護のため、停止することがあ0ます。 

約3分後自動的に運おを再開します。 

• 屋が温度び低いとさに暖房運輕すると、室か熱交換器に霜び巧さ暖房能力が低下 
します。このよラなとま、霜取り運乾のため、暖房還転が停止し、風ち止まります。 
この霜取り運乾脱3〜10巧斷が構わると自動的に暖房運乾を再開します。 

•入タイマーをモ約すると、その時刻に U モコンの設定温度になるよラに、最長約 
1時間前から運乾を始めます。この間に U モコンを操作すると、停止することが 
あります。リモコンで再度運転して<ださい。 

• 室のユニットや室夕 i •ユニットの吸込：]、の出□をふさいでいませんか？ 

運転を停止し、輩源ブラグを抜<か、ブレーカーを切ってか5障害物を取0除さ、 
リモコンで再度運窗して < ださい。 

それでち運転ランプが点滅する場合は、エラーコ…ドをご確認のろえ、お買い上げ 
の販売店またはお客様ご相談窓□にご連絡 <だちい。 iMsiHriBSgl 

(電源プラグを扱<か、ブレーカーを切って<ださい。） 


• 自動内部クリーン運乾を巧っているためです。 

巧部クリーン運転を途中で止めたいと言 

(お好みに含わないとまは、自動内部クリーン「切 j にして<ださい。） 

- 

• 

フイルター掃除運転をしているためです。約8分間お待ち<ださい。 

: HQ へ-シ1 


ストリーマ放電の音です。異常ではありません。 


• エアフイルターのホコ U を取0除<ため、ダストブラシがエアフイルタ…をこする 
音です。 


運極開始時および運輯停止時にフラップ、 J 1 -) (—の位置を補正するとをの音です。 


•フラップ、ルーバーが作動する音です。 


冷煤を制御する弁や、電気部品び作動する音です。 


エアコン内部にを煤が流れている音です。 


• エアコン巧部の;ち媒の流れび切0換わるとまの音です。 
•温度変化でエアコンびねずかに伸び縮みするときの音です。 


か お部屋を閉めさって換気扇を使巧したとま、エアコン巧部か5聞こえて<る音です。 
窓を開けるか、換気扇を止めると改善されることびあ0ます。 

気になる場合は、「ドレンホース巧逆止弁 J (別売品）を取0付けて<ださい。 

詳し<は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□にご相談<ださい。 


'おおプラクまたはフレーカーでいつたん电源を切0、リモコンでちお逆転をして<ださい。 
それでち運転 i ランプが点滅する場ちは、エラーコ…ドをご歴認のラえ、お買い上げ 
の版売店またはお客様ご相談窓□にご連絡 <ださい。 

(電源フラクを抜<か、ブレーカーを切って<ださい。） 


a フレーカーまにはヒューズび切れていませんか？ 
• 電源ブラヴび外れていませんか？ 

*惇軍ではあ0まはんか？ 

• U モコンの電池は入つていますか？ 


フィルタ…掃除運輕を停比して 
す<に運 I ちしたとき 


• エアフィルターを正常な位置に戾しています。 
最長巧3分お待ち < ださい。 


フイルタ…攝厳遷疆やに運截したとま 


運輯モ…ドを変藍したとを 


• エアコンを保蓋するためです,， 
約3分間お巧ち <ださい。 


運顧を淳化してすぐに泻運懸したとき 


故障かな？と思った S 

修理のご依顧やお間い含わせの前に、城下の巧馨を確認してくだをい。 

をれでもまだ異常がおるとをは、 席繼卵|那聪1诚式詞1 または お船おか啦職お劲則 にご稲離くたせい。 


このぶ5なときに 説明-調べるところ 


が障ではあ〇ませんお調べ<ださ5 


お調べ < ださ！3 









































« 冷房運乾などのとま、お部屋の空気び冷風で;をやされて霧になるためです。 


室内ユニットか5霧が出る 


B 贈房運巧のと寺 

• 室がユニットの熱交換器に付着した霜を取り除< 
運転を行ラことがあ D ます。このとき、溶け出し 
た霜び水や湯気となって化るためです。 

(1 時間あた0約2リットルの水が室かユニットか5 
出ることびあ0ます。） 

® 室かユニットのをえた配管に水滴が付言、滴下するためです。 

排水工事び必要なとまは、お買い上げの版売店にご巧談 
<ださい。 


室がユニットか5化や湯氮が出る 


室内ユニットの真下や横に家具び設置されていませんか？ 

パワーセレクト r 入"こなっていませんか？ I 

エアフィルターが巧れていませんか？ 

室内ユニットや室が•ユニットの吸込□、の化□をふさいでいませんか？ 
窓や扉が開いていませんか？ 

換気扇び回っていませんか？ 


• 遲輯モードは適切ですか？- 

冷やしたいとま：除湿-を房運輯 
暖めたいとま：暖房運幸五 
快適自動運乾の場合は、エアコンが 
自動で還おします。 

• 風量話定は遲切ですか？ - V 

r しずか J r 1 J など弱い風量設定に L 

なつていませんか？ _ 

風量設定を上げて < ださい。 

• 設定温度は適切ですか？- 

をやしたいとさ；設定温度を下げる 
暖めたいとま：設定温度を上げる 

• 風向調節は適切ですか？- 

フラップ(上下風向]調節羽根）と 
ルーパー(左ち風向調節羽根)を 
リモコンで設定したい方向に向けて<ださい。 


。口 

虽削说 I I A I 向止下 

巧定 i _ 

み由 M e!S* 



B 暖房運輯のとさ 

•エアコンを暖めています。約1〜4分間お待ちください。 

• 匡か温度び低いと含に暖房運輯すると、室が熱交換器に霜び付さ暧房能力びお下 
します。このよろなとき、霜取〇運輯のため、暖房運転び停止し、凰ち止ま0ます。 
この霜おり運窗(約3〜10分間)び終わると自動的に暖房運商を再開します。 
m 除湿-を房運転のとま 

•風量設定 r 自動 J のとさ、室内ユニットにこちつたニオイび出るのを抑まる機能 
び働<ため、運転開始時にすぐに風び出ません。約40秒お待ちください。 


風が出なし1 



風が出ている 


故障かな？と思ったら 


修理のご破頼やお間い合わせの前に、な下の内容擧確認してください。_ 

をれでも兼だ麗苗がお覆とをは、 巧欄觸苗關娜，婦尚 I 薰たは を魁詞地ミ段^^ にご相!離くださし1 


このよ3なとをに 説明-調べるところ 


故障ではあ〇ません 


お調べ < だま S 


お調べ<ださ S 


が房ではあ〇ません 





























® スト u — マユニットの對•巧が巧れていませんか？ 

針のお手入れをして < ださい。 

»設定温度に近づき風量び弱<なるとスト U - マ放電は行いません。 


ストリ…マ放電の音がしな < なつた 


• ストリーマ放電の跡で異常ではあ0ません。 


® 前面八ネルが開いていませんか？ 

前面パネルを閉じて<ださい。 

® ストリーマユニットは確実に取0付け5れていますか‘ 
ストリーマユニットを奧まで差し込んで<ださい。 


iMiHiai 


ストリマ！！ニットの靈属離分に 
こげたぶ5な跡がある 


ストリ…マ空氯績淨運乾で蜜ない 


• おそろじヴインを U セツトして<ださい。それでち内部クリ…ン-おそ5じランプ 
び点滅する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□にご連絡<ださい。 


タストボックスをお手入れしたのに 
的部ク U …ン-おそろじランプが 
点滅する 


タストボックスのお手入れをして < ださい, 


内部ク U …ン-おそ5じラシプが 
点滅する 


• ストリーマユニットのお手入れをしてください。 ixkBHBBI 

• パワーセレクト r 入 J のとさにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマー 
ランプび点滅します。 


タイマーランプが点滅する 


• エラーコー ドをご確認のラえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□に 
ご連絡ください。 画 ilgliSliai 

(電源プラグを抜 < か、ブレーカ…を切つて< ださい。） 


運麵を開始すると、運転ランプが 
しば百<点滅して点好する 


八ワーセレクト r 入 j になつていませんか 


表示ランプが蹈し1 


• 乾電池び消耗している可能性があ0ます。 

すべての電ミ也を同時に新しい単4巧アルカリ乾電池に交換しで < ださい。^_ 

i 羊細については、"還乾前の準備"をご参照ください。 CSHl ® 


•リモコンで他の電気機器び作動する場合は、電気機器を離すか、お質い上げの版 
売店にご相談 < ださい。 


表示が薄い、出ない 
表示が路手に変わる 


他の電気機器か作動する 


• 乾電池び;'肖耗している日 J 能性かあ0ます。 

すべての電池を同時に新しい単4おアルカリ乾電 
池に交換して < ださい。 

i 车細については、"運転前の準瓶’をご参照ください。 

* 電子式点灯ち式の蛋光灯（イン八ーター蜜光のな 
ど）や、液請テレビ、プラズ7テレビびあるお部屋 
では、信号を受け付けにくい場合があ0ます。こ 
のよラなときには、お質い上けの販売店にご相談 
<ださい。 


リモコン信号を受信しない、 
感度が顆 U 


* 除湿達転に変更した場合、一時的に湿度び上がることびあ D 、 またニオイが発生 
する場合びあ0ます。 

• 室内ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹さ化すためです。 

室のユニットの洗ミ争をおすすめします。お質い上げの販売店或たはお客様こネ目談 
窓□にごネ目談 < ださい。 

* 微量のオゾンび発生するため、日夕出□か5ニオイがすることがあ0ますが、ご< 
わずかであ0、健康に支障はあ0ません。 

«巧部クリーン運拉を行っているためです。 iifaggn 


エアコンか毎イヤなニオイがする 


修理のご依穂がお閣い替わせの前に' 

ミ規八* S 、 

た I 〇 ™ 廣據獅グ\ /c G レ 1 0 


このようなとさに 


説明•調べるところ 


ぺ< ださ S 


が障ではあ〇ません 


お調べ<ださ S 


故障ではあ〇ません 


巧障ではあ〇ません 


























































運輯や、急に郵きがおかし<なる 


運提停止中に室がユニットの 
フアンが回る 

除湿運韶開始時に冷勵が化る 


フイルター撮除運髓しない 


自動でフイルター掃隙運懸しない 


フィルタ…掃除運懸が止ま S ない 

® フィルター扁除運転を停止し、内部ク 
リーン’おそ〇じランプが消'えてち、 
フィルタ—掃除運窗を続ける 




表の条件 L ソがで運転を続けると、 

® 安全装置び働さ、運転び停止する場合び 
ち0ます。 

• 除湿-を房運転の場をは室内ユニットに 
露が付さ、滴下する場ちがあります。 


mm 

暖麗 

隙麵 

匡か温度 2rc 〜43で 
室内温度21で〜32で 
室の湿度80%な下 

麗か温度 一10 で〜24で 
室の温度27でむ下 

屋外温度18で〜 32°C 
室内温度18で〜3日で 
室巧湿度 80%OT 


«運掠や、本体の部に手を入れて（独れて）いませんか？ 

手を入れると（おれると)、静電気などの影響で誤作動する場合びあ D ますので本体 
内部には手を入れないで<ださい。 

® 雲や無線などによ D 誤作動する場をげあ0ます。 

誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいつたん電源を切 D 、 リモコン 
で再度運輯をして < ださい。 


«すばや<湿度を下げるためです。 


運舞を停比した直後 

«製品保護のため約1巧間は莖かユニットのフアンび回0ます。 

運較を停止している間 

«屋か温度が高いとき、製品保護のため室がユニットのフアンが回ることがあ0ます。 


タストボツクスにホコリやコミがたまつていないか確認してください。 


ミか'ちれやタバコのヤニは取 0 きれない場合があ D ます。 
エアフイルターのお手入れをして<ださい。 


フイルター掃險運窗を行つたのに 
エアフイルターに巧れが殘つている 


フイルター掃除運懸中 

大きな音がする < 


* エアフィルターのフィルター部が変おしていないか確認して<ださい。 

»エアフィルター、光蜡媒集塵•阶臭フィルター、ダストボックスが正し<取0巧 
け 5 れているか確認して < ださい。 tfMISgMilBli 

エアフイルターのフイルター部び変おしている場合は、お買い上げの販売店にご連絡 
ください。 


フィルター揺除運轟中 
エアフイルターが引つかかる 


• エアフィルターを正常なな置に戻しています。 
最長約 3 分お待ち < ださい。 


• フイルター自動掃除 r 切」にしているためです。フイルター自動掃除 r 入 J にして< 

ださい。 illigaBi 


* エアコンを保護するため、室の温度び10でに(下のときには、フィルター掃除運転 
を行いません。 CfEBBEBI 

9 巧部クリーン-おそろじランプが点滅しているためです。 

ダストボックスを掃除しておそろじサインを U セットしてください。 


故障かな？と思ったら 


修理のご破頼やお間い合わせの前に、な下の内容擧確認してください。_ 

をれでも兼だ麗苗がお覆とをは、 巧欄觸苗關娜，婦尚 I 薰たは を魁詞地ミ段^^ にご相!離くださし1 


このよ3なとをに 説明-調べるところ 


お調べください 


が障ではあ〇ません 


な障ではあ〇ません 














保証と アフターサービス 

避ずお読み < ださい。 



補修用性旨旨部請の傑有期間について 


»保註靈（別添）は販売店で所定事項を記入 
してお渡ししますので、記載事項をお確 
かめのろ—え、 大切に保管して<ださい。 

»保証期間はお買い上げ日か61年間、ただし 
を類系統部かについては日年間です。 

<が吾正期間巾> 

保証書の規定にしたびって出張修理させていただまます。 
その際には、「保証書 j をご提示<ださい。 

<保罰期間経過媛> 

修理すればご使巧できる場合は、有料にて修理させ 
ていただをます。 

修理料金は、技術料十部ぞ□代+出張料などで構成され 
ています。 

「願巷-依顯きおると香— 

宙 tfjgsgj 搜 aa じしたがって謂べていただき、なお異 
常があるときは、おず運輯を停止し、電源プラクを巧 
<か、ブレーカーを切って、お買い上げの販売居また 
はお客様ご相談窓□にご連絡<ださい。 

ご連絡いただまたい巧容 

1. 晶名 ルーム エアコン 

2. 機種名室内ユニット参照 

3. お買い—ヒば年•ち•日 

4. 異常巧容(できるだけ具体が)に） 

5. お名前-ご住所*電話霎号 

6. 室がユニットの設置場所 



機種を 



强ルームエアコンの補修巧性能部品の保有期間は製造 
巧切0後10年です。 

• r 補修用性能部晶 j とは、その製品!の機能を鍵持する 
ために必要な部晶のことです。 

…空替壁備0をず!:を J 

国エアコンを数シーズン使巧した場合は、堅巧ユニット 
の内部が巧れ、性能が低下する場をびあ0ます。また、 
Zi ' S やホコリがたまって、ニオイが発生した0、除湿 
水の排水経路を詰ま5せ、室巧ユニットからの水漏れ 
の原因になることがあ0ます。通常のお手入れとは 
別に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い 
上げの販売店にご相談<ださい。 

なお、この場をは実費び必要とな0ます。 

王夕立梦丙都か請惑たうむを1 

a お客様自身でエアコン巧部の洗ミ争はしないで<ださい。 
市販のエアコン洗浮剤をご使用されますと、熱交換器 
や機械巧部の樹脂に悪影醬をあにえ、最悪の場合水漏 
れなどの不具合が発生するおそれがあ D ます。 
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□にご相談 
<ださい。 


エアコンを廃棄する場をは 


2001年4巧施行の家電リサイクル法では、お蓉様が 
ご懷巧濟かのエアコンを廃棄される場をは、収集*選搬 
料藍と再商お化等料金（リサイクル料盡)をお支まムいいた 
だき、巧象商品を販売店や巧町村に引ま渡すことが求め 
百れています。 


お客様ご相談窓□のご案内 



非通知設定の方は、最初にをダイヤルしていたださ、発信蓄号の通知をお願いしております。 

MM 〇奇50 ™ 811 — 1 081 ( 全国淵フリ-ダィャル } 

W 1曲由!巧# 圍国 

FAX でのお問合わせは0120 —07— 0881 (FAX 専用フリーダイヤル） 

http :// www . claiKiiicc.com ( ご相談対応ホームぺ…ジ） 

1205 


営業時間 

24時間36日曰知あいたします。 

お応業髓 

商品に関するずべてのご相談- 
お問合わせをお受けいたします。 
/修理、メンテナンス、啜扱い、、 
縷種違をおよび別売品-消耗品- 
1補用部品の販売など I 


iQII 面拉 a お手入れ時につぶれてしまった場合や、長期間のご使用で巧れがひど<なった場含、 

方 U 3 P 1 理 II 固お買い上げの販売店またはお客様ごネ目談窓□にお申し込み<ださい。 

m 巧れたまま使巧すると 

毎をえない-暖ま5ないことがあ D ます。 
«空気清を効果が得5れません。 

® 脱臭効果び得5れません。 

® ニオイが発生することがあ0ます。 

廷を巧のしかたは i isfegea 



光軸媒集塵-挽臭フィルター■(巧質：紙/ポリプ□ピレン）はお住まいの 
地域のコ ' S 分別方法にしたびって処分して < ださい。 







































長賺腦品安録示制廚こ畐づく本体赫について 


経年劣化によるち害の発生が高まるおそれがあることをを意喚起するために電気用品安全法で義務付け5れた]^ソ下の 
内容を室内ユニットに表示しています。 


A 


※[設計上の標準使巧期間】1日年 
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場さは、 
経年劣化による発义-けが等の事故に至るおそれがあ0ます。 


《設計上の標準使用期間とは 

«運転時間や温湿度など下記の標準的な使巧条件に基づ<経年劣化に巧して、製造した年か弓安全上ち障な<使 
用することができる標準的な期間です。 

• 製造年についてち、室内ユニットに西暦4巧で表示しています。 

•設計上の標準使巧期間は、無償保証期間とは異な0ます。また、一般的な故障を保証するものではあ0ません。 

•設置状況や環境、使巧頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使巧目的なかでご使巧された場合は、設計 
上の標準使用期間よ0短い期間で経年劣化による発义、けがなどの事故に至るおそれがあ0ます。 


■ 權準使用楽件 


ル…ムエアコンディシヨナ巧設計上の標準使用期間を設定ずるたがの 
標準使用乗件による C 9921-3) 


、厶 
ノで 

環境条件 


暖 


負荷条件 


想定時間 


電源電压 
周波数 


製品の定格電圧による 
50/60 HZ 


呈巧温お 

— 室内湿度 
胃 室が温度 

室が湿度 
室の温度 

- 室内湿度 
胃 室が温度 

_室外湿度 

設置条件 
住宅 

_部屋の広さ_ 
1年間の使巧曰数 


1日の使巧時間 


27で（乾球温度） 

47%(湿球温度19で） 

35で（乾球温度） 

40% (湿琼温度24で） 

20で（乾球温度） 

59%(湿な温度15た） 

7で（乾球温度） 

87%(湿球温度6で） 

製品の据付説明書による標準設置 
木造平屋、南向き和室、居間 
機種能力に見合った広さの部屋（畳数） 
東京令房目月2曰か弓9月21曰までの112日間 
モデル暖房10月28日から4ち14日までの169日間 

;令房9時間/曰 
暖房 7時間/曰 

;令居；1，〇08時間/年 
暖房：1,183時間/年 


1年間の使巧時間 
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\ 項目 

機種 \ 

S22PTFXS- 刚抑 

巧 F22PTFXS- 邮(日 

外 R22PFXS 

S25PTFXS- 卵脚 

巧 F25PTFXS- 邮间 

夕げ 25PFXS 

S28PTFXS- 卵 (C) 

内 F28PTFXS- 抓脚 

外 R28PFXS 

S36PTFXS-W(C) 

巧 F36PTFXS-W(C) 

が R3 日 PFXS 

S4 日 PTFXP-Vy 脚 

巧 F40PTFXP-W(C) 

外 RWFXP 

S40PTFXV-W(C) 

巧 F4 日 PTFXWQ 

か R40PFXV 

S 如 PTFXP- 闲似 

巧 FMPTFXP- 阳似 

外 R 如 PFXP 

湖 PTFXV- 阳脚 

巧門 0PTFXV- 的似 

か R 如 PFxy 

S56PTFXP-W(C) 

巧 F56PTFXP- 州阳 

かが SPFXP 

S56PTFXV-W(C) 

巧 F56PTFXV-W(C) 

外 R5SPFXV 


® を房-暖房運転特性は日本工業規格 ( J!S C 9612) に基づいた数値です。 
® この仕様数個が OHz • 60 Hz 共通です。 

»停止のときちマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。 

(入タイマー設定時は約10ワットの電力を消費します。） 

»本機の能力-消費電力は性能が安定した後の数値をおしています。 

® 製品改良のために仕様の…"部を予告なしに変更することびあ0ます。 

»暖房低温能力は塵か温度2での場さを示しています。 

このとき、運転音は仕様数値よりち大き<なります。 

»最大風■となる風向設定での数値を示しています。 


. ^ 取扱説明書 （ 1 ) 、保 i 正書 （ 1 ) 、リモコン （ 1 ) 、リモコンホルダー （ 1 ) 、リモコンホルダー取巧ネジ （ 2 ) 、 

U 単4形アルカリ乾電池（2)、光軸媒集塵•脱臭フィルタ_(1 ) 


種 


類 


を房■暖房兼巧セバレートお(インバータ ー) 







































































































































































*電源コード、フラグび異常に熱い。 

»電源フラグび変色している。 

* こげ臭いニオイがする。 

せブレーカーびひんぱんに落ちる。 

* 置台や吊0でげなどの取付部品び腐食していたり、 
取付けびゆるんでいる。 

® 室内ユニットから水び漏れる。 

• その他の異常や故障びある。 


ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後] □ 年です。 


っ 

0^ジ運範のしかた 


巧扱説明書ガイ 


使し1かたを \ も％’ 
知0たいと審 ， た1 


ジ便利な機能 


製温をぶ0 
便利にご使用 
し)ただ < た披に 




轉■ベ • w ™ シ 運輯弓ンプが点滅するとき 

暴 S ベジ よくおるご質問 

故 P 章かな？と思ったら 


疑問に思ろこと， 
分からないこと 
があるとま 




フ□ンに二)し1て 

■S 

Uzkvmi 

岭 1 

J 家庭用エアコンには最大で C 02( 温暖化ガス） 

1 ,200 kg (マルチシステムの場合は 3,500 kg ) 

に相当するフ□ン類が封入されています。 

地球湿暖化防止のため、移設•修理•廃棄等に 
あたってはフ□ン類の回収が必、要です。 

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）が封入さ 
れていることを、ご認識いにだ<ための表示です。 

エアコンの取 0 がし時はつ □ ン類の回収び必要です。 

廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な弓 I さ渡し 
をしていただければ、確実にフ□ン類の適正処理びされます。 


特定化学物質の含有が況表示ウ：£ブヴイト 
http://www.daikin.co.jp/Gsr/env/j-moss.htmi 


長年ご使用(<~なるエアコンの点検は定期的 



商品に関ずるお間いさわせ 
修理のご相談は 


^ 012 魅一 8 澄一 108 ’ 

フ II — §イザ;し B xBF ^BF S 


(コンタクトセンター） 


非通知設定のちは、最初に强^をダイヤルしていたださ、発信番号の逼知をお願いしております。 


巧斗ホ;>ェ||輔1巧舍ネ王 


本 社〒 530 - 8323 大阪巿化区中幅西二 T 目 4 番 12 号梅田センタービル 
東京支社于 1 日 8 - 0 日 75 ま京都港区港南二下目 18 番 1 号 JR 品 1 |ィーストビル 


ご購乂店名 


お付年月日 



:巧元;く一〕ードは製造用〕ードです。 


この取扱説明書は 
再生紙を使用しています。 



ピ 46 u 呂 …I B — 


M12i315QE3 ( l3 [] 4)HT 




め、かのを 
たかてげ理 
のくつ上修。 
止な图 S 
防をを買検さ 
故グ ー お点だ 
事ラカずにく 
やプ ー が店談 
障源レ、売相 
故電ブら販ご 


♦ _。 


このよぅな症が 
はありませんか？ 


ミミミ勺 UV 巧窃 IMS 喔 




















































